HENRYK JERZY WILHELM 
JENNY 


urodzony w roku 1813, po długićj i ciężkićj chorobie, opatrzony św. Sakramentem, 


zasnął w Panu w dniu /-mym Lutego 1003 roku. 


Pozostała siostra, brat i szwagier z rodziną zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na exportacyę zwłok odbyć się mającą do Grobu 
familijnego w dniu y b. m. to jest w Piątek o godzinie 3 po południu z domu przy ulicy Lubicz L. 15 (Browar). 


Matylda z Jennych John 


August Jenny 
brat. 


Juliusz August John 


